Diagnosis de un nuevo género de ácaro 
Achropodophorus (Thyroglyphidaz) 


por Julio Almanzor Rosas Costa 


Achropodophorus n. gen. 


*-Cuerpo oval, conexo por el dorso, ventralmente presenta un pe- 
to compuesto de diez piezas quitinosas, cuatro pares de patas, con cinco 
segmentos dotados de espinas quitinosas, tarsos terminados en grupos 
de pelos y en una uña, aparato bucal rudimentario formado por dos 
palpos de tres segmentos, los basales fusionados, los dos restantes libres, 
el distal en forma de cerda, ano rodeado q diez discos adhesivos”. 

Viven sobre insectos. 

Género próximo: Thyroglyphus. 

Genotipo: Achropodophorus Lahillei m., nov. sp. (Revista de la 
Sociedad Entomológica Argentina, tomo II, N.° 5, 1929). 

Tipo: en mi colección, preparación microscópica, N.° 7, Paratipo, 
un ejemplar en la colección del Prof. Dr. F. Lahille, a quien me dirigi 
en consulta y me informó tratarse de una forma nueva. 





